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schranktem praktischen Werth. Ihre Bedeutung liegt mehr auf theo-retiscbem Gebiete.
Ramsay und Young1) haben gefunden, dass fiir alle von ibnen
untersuchten Stoffe die Grosse r-^- & fast den namlicben Werth hatte.
Ow
In diesem Falle ware also nacb der Verdarnpfungsformel aucb
40)------------= c,
^1—^2
wo c eine fiir alle Stoffe gleicbe Zabl bedeuten wiirde, und bei Fliissig-keiten, welche gleicbes Molekulargewicht haben wie die Dampfe
m r
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*>1 — t>2
Gehoren  aber  die  Stoffe  zu  denjenigen,  fiir welcbe  das Gesetz von
,yyi  A*
Trouton gilt (Bd. 1, S. 455 f.), so ist -^- = C1? woselbst abermals cl eine bestimmte Zabl ist (gegen 22 etwa), und in diesem Falle wird
42)                                           t>! — t)2 = a^1-
Die Dampfdichte ware hiernach fast genau proportional der Siedetemperatur und der Factor fiir alle Stoffe gleich. Das erinnert an das vorhin fiir isomere Stoffe aufgestellte Gesetz, bei den en ja auch die Siedetemperaturen fast gleicben Werth. haben. Die Thatsache jedocb, dass es isomere Stoffe giebt, deren Molekularvolumen bei grosserer Siedetemperatur gleichwohl kleiner ist, als dem Durchscbnitt entspricht, deutet darauf hin, dass Kamsay-Young's Hegel doch nur angenahert zutrifft. Uebrigens batten wir nach dieser Regel auch
43)                          Ui — Ui = (Jc — p) (v, — ^2),
d. h. fiir verschiedene Stoffe ware das Verhaltniss der Energieanderung zu der Voluinenanderung beim Uebergange vom fliissigen Zustande zum dampfformigen eine lineare Function der Spannung. Das ent-sprechende Yerhaltniss fiir die Aenderung der Entropie miisste urngekehrt proportional der Siedetemperatur sein. Bei Stoffen, welche dem Trouton'schen Gesetz entsprechen, ware sogar die Entropieanderung gleich gross.
Letztere Behauptung fliesst aus der Gleichung 27) auf Seite 429 des ersten Bandes, nach welcher ist
44)           48=8! —8» = i(t,t—^11 = 1.
Die Grosse links bezeichnet die Aenjderung der Entropie bei dem Uebergange einer Masseneinheit Fliissigkeit von der Ternperatur 0* in ge-
l) Zeitschr. f. physik. Cbemie Bd. 1, S. 249.ldehyde:     .    .    . 7,11; 7,05; 7,18; 7,01; 7,18; 6,93; 7,27
